












































2WAY/360 度ミスト噴出口 


ミネラルカートリッジ搭載 


室内にまんべんなくミストを拡散させます 

カルシウムとマグネシウムの混合ミネラルポ 
-) レでお水に潤いを与えます。 

大容量 3.0L タンク 

無段階ミストコント□—ル 

3.0 リツトルのタンクで最大 350ml/h の加湿能 
力、連顯 3 寺間約 8 時間を飄 

ミスト量を HIGH 〜 LOW の間で無段階に調整^ 
きますので、その日の状況に合わせたミスト量 
を！きます。 

品番 

BBH-18 


品名 

ミネラルカートリツジ付超音波式加湿器 Mr.S スト 

電源 

AC100V 50/60HZ 


消費電力 

35W 


寸法（約） 

W190xD190xH340mm 

質量（約） 

l.lkq 


材質 

ABS 


電源コード（約） 

1.5m 


加湿能力(約） 

350ml/h 


推奨面積(約） 

8 墨 


タンク容量(約） 

3.0L 


セット内容 

本体(ミネラルカートリツジ付)、説明書、保証書 

JAN]- ド 

4944370500271 


HANWA LTD. 

http://www.b-grow.com/ 


株式会社阪和 


亍 556-0022 大阪市浪速区桜川 1-2-20 
TEL:06-6563-3037 FAX:06-6563-2003 


製品と印刷物とでは若干色味が異なる場合がございます。予めご了承ください。 
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